Luis Neira López 


De: Jaime Valdebenito Alcócer 

Enviado el: martes, 7 de julio de 2020 18:44 

Para: Guillermo Rojas 

CC: Elías Martínez; Andres Palma Tapia; Luis Neira López 

Asunto: RV: Solicitud de cartas y oficios entre CGE y SEC sobre solicitud de concesión 


provisional, definitiva y permisos de operación del proyecto SING Camarones 
Importancia: Alta 
Estimado Guillermo: 


Para respuestas exigidas por la Contraloría General de la República, se reitera solicitud de 
información. 


Jaime Raúl L. Valdebenito Alcócer 


Cordialmente, 
Jefe de División de Fomento e Industria 


Lu de Jefe(S) de División de Planificación Regional 
Gobierno Regional de Árica y Parinacota 
Fono 582207364 

n www. gorearicayparinacota.gov.cl 


No copie innecesariamente este correo, antes pregúntese si el o los destinatarios esperan o necesitan recibirlo. 








De: Luis Neira López 

Enviado el: jueves, 25 de junio de 2020 17:32 

Para: guillermo.rojasOcge.cl; elias.martinezWeligsa.cl 

CC: Jaime Valdebenito Alcócer <jaime.valdebenitoWOgorearicayparinacota.gov.cl> 

Asunto: Solicitud de cartas y oficios de comunicación entre CGE y SEC sobre solicitud de concesión provisional, definitiva 
y permisos de operación de las instalaciones de distribución que comprenden el proyecto SING Camarones 

Importancia: Alta 


Estimados. 


Junto con saludarlos, solicitamos el envió de oficios y cartas de comunicación entre ustedes, CGE, y la superintendencia 
de electricidad y combustibles, sobre las concesiones y operación, donde: 


CGE solicita concesión provisoria y la respuesta de la SEC. 
CGE solicita concesión definitiva y documentos de respuesta de la SEC que acredite que están realizando dicha 
solicitud. 

e Solicitud de operación de las redes eléctricas de distribución de servicio público y la aprobación por parte de la 
SEC. 

e Otros oficios y cartas de la SEC y CGE relacionados con el tema de las concesiones. 


Además, el listado de clientes, con la dirección, que tiene este proyecto. 

El motivo es para: dar seguimiento, tener la trazabilidad de las gestiones que se han realizado y responder a Contraloría 
General de la Republica por qué CGE no ha obtenido aun la concesión definitiva del proyecto “Construcción 
Electrificación SING varias localidades de Camarones”. 


Es necesaria pronta respuesta a los requerimientos. 


Cualquier consulta, mi número telefónico personal es +56 973849721. 


LUIS NEIRA LOPEZ 


Profesional DIPLADER 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota 


Teléfono (56) 58 2 207306 





Este mensaje y sus 

adjuntos se dirigen 

exclusivamente a su 
destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario 
indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha 
recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. 
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